утисне сабот еэве" чертчи р қысым 
БЕХУАМЕЕ ЅТАРІОМ 
РОЕТ5МОСТН, УА, 


МІСНТ САМЕЅ 


МОМ СОСЕТЕ5Ү РА 55 
у 155ией. Ву 


МАҮ МЕСЕО МАТІОМАІ, ІБАСОВ 


біз МЕУ/АЕК БАСІЕЅ ч5. 
М. Ү. ВІ.АСК ҮАМКЕЕЅ 


8.30 


Р. М. оТ Мн ме. 


ТНІЅ ТІСКЕТ АМР 25 СЕМТ5 ХУІІ, 
АРМІТ ВЕАВЕВ ТО СВАМОЅТАМЮО 


